FUNICEILA PORTA EQUlPAGCI 



Fig. 28.10. 


Operazioni per il monlaggio: 

1°) Liberare il famburo a) dal ferro a fine corsa fo- 
gliendo la vite b). 

2°) Infilare il nodo praticando ad un capo della funi- 
cella soHo il fermo c) del manicot+o cf) sull'albero di co- 
mando e). 

3°) Passare la funicella sotto la f) aiutandosi con I'a- 
stina a gancio e riportandola dal lafo opposfo verso I’albero 
di comando e). 

4°) Girare il famburo a) tenendo fisso il capo della fu¬ 
nicella libero ed accompagnando I’avvoigimento della me- 
desima sul manicofto d) sino a portarla in fensione a mezzo 
della molla g) della carrucola inferiore. 


